Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Erklärung über die Konformität mit dem Baumuster 
Hiermit wird erklärt, daß die Zubehörteile für das 
PMR446 Funkgerät Tectalk : 


Mikrofon-Hörerkombination JCH-300 bzw. JCH-400 
Standladegerät JCC-200 EU 


alle für das Produkt relevanten technischen Vorschriften im Anwendungsbereich der 
Richtlinien 73/23/EWG, 91/263/EWG, 93/97/EWG und 89/336/EWG des Rates erfüllten: 


ETS 300 279 
ETS 300 296 
RegTP 222 ZV 100 


Gerätehersteller: 
JCom Korea 


Für die Konformitätserklärung wurden die folgenden Hersteller-Unterlagen 
hinzugezogen: 


CE Baumusterbescheinigung, deutsche Baumusterprüfbescheinigung, 
Prüfberichte (Fa. ETS), Servicehandbuch und Erklärungen des Herstellers 


Lütjensee, den 21.1.2000 


(Unterschrift) 


Wolfgang Schnorrenberg 


(Name in Druckschrift) 


